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草原 革 蝗 的 一 畸形 幼虫 


姜 在 阶 李 德 旧 
(北京 师范 大 学 生物 系 ) (解放 军 兽医 大 学 ) 


作者 在 鉴定 是 类 幼虫 标本 时 ， 检 出 一 驱 体 后 部 形态 给 常 的 草原 革 昕 Dermacentor wunialli Olenev 
幼虫 。 系 由 来 自 青 海 省 贵 南 马场 的 草原 革 刚 成 时 在 试验 室内 培养 得 到 的 幼虫 。 这 种 连 体 畸形 的 幼 中 
在 文献 中 尚未 见报 道 , 现 将 其 形态 特征 ( 见 图 1) 描 述 如 下 。 











1 草原 革 量 贿 形 幼虫 


A. 腹面 观 B- 躯体 背面 观 
Figure 1 Abnormal larva of Dermacentor nutalli Olenev. 
A. ventral view, B. dorsal view of the idiosoma. 


幼虫 椭圆 形 。 体 长 712.8 微米 ,与 正常 幼虫 (715.9 微米 ; 括号 内 为 10 个 正常 幼虫 的 平均 值 ; 下 同 ) 
接近 。 体 宽 467.0 微米 , 较 正常 幼虫 (436.9 微米 ) 稍 宽 。 身 体 最 宽 部 分 在 最 前 一 个 缘 埃 处 ， 丙 正常 幼 束 
则 相当 于 第 三 对 足 的 基 节 水 平 。 假 头 较 正常 幼虫 略 小 ,其 长 度 从 背面 观 为 172.6 微米 (193.0 微米 ), 腹 
面 观 为 138.0 微米 (155.1 微米 ); 假 头 宽 157.8 微米 (171.6 微米 >。 盾 板 形状 及 大 小 均 与 正常 幼虫 相 
似 * 长 239.7 微米 (241.2 微米 ) 宽 331.6 微米 (367.5 微米 )。 正 常 幼虫 盾 板 上 有 肩 毛 (Sc) 背 缘 毛 (Md,) 
和 背 中 毛 (Cd,) 各 一 对 :而 此 幼虫 的 左 侧 背 中 毛 缺 失 。 蜡 盾 上 毛 序 有 变异 。 背 中 毛 共 4 对 , 较 正 常 幼虫 
多 2 对 ， 分 别 位 于 异 盾 中 部 稍 后 《cd,) 和 接近 体 后 绿 (Cd,)。 体 后 侧 缘 有 两 组 缘 琛 共 32 个 ?而 正常 幼 
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下 一 组 缘 恕 为 11 个 * 即 在 两 组 缘 坟 中 ， 多 一 缘 襄 ,位 于 体 后 缘 正 中 ，* 较 两 芝 缘 霖 略 罕 。 背 缘 毛 在 缘 套 前 作 
为 3 对 ,但 出 于 缘 过 数目 增 倍 , 在 缘 过 处 的 背 缘 毛 数 目 相应 增 为 10 对 (Md, 1,)。 腹 缘 毛 也 相应 增 为 10 
对 〈Mv upo 躯体 站 面前 半 部 形态 正常 ,后 半 部 发 生变 异 。 肛 门 两 个 ;左右 并 列 ， 较 正常 幼虫 的 肛门 略 
小 :长 39.4 微 米 (45.3 微米 )， 宽 44.4 微米 (42.8 性 米 )。 肛 前 毛 《Pa)， 肛 后 毛 《〈Peaa) 及 侧 毛 (Fpm) 
数 月 均 较 正常 幼虫 多 一 倍 , 各 为 4 对 。 虐 体 上 各 刚毛 的 长 度 与 正 沼 幼 虫 相 近 。 足 为 3 对 , 末 发 现 异常 。 

晓 体 后 部 结构 重复 的 这 种 畴 形 称 为 连 体 畴 形 。 文献 中 曾 报道 过 硬 铂 科 〈Iodidas) 由 一 些 连 体 崎 
形 实 例 。 最 早 Warburton 和 Nuttall (1909) 网 撒 壕 了 血红 扇 头 幅 R64ipzcephalns sangtinetws 座 下 身体 
后 端 较 宽 ， 有 两 个 肛门 ， 了 丙 组 肛 侧 板 及 缘 摊 。Brumpt (1934) 曾 在 2,300 个 花子 硬 蝗 1xodes ricinus 纳 
虫 中 发 现 一 个 幼虫 体 后 部 较 宽 , 人 得 只 有 一 个 肛门 。 由 它 发 育成 的 若虫 则 有 2 个 肛门 ， 4 个 气门 板 。 他 还 
描述 了 六 角 硬 昕 I! Hexagonus 浴 虫 和 异形 花 蝗 AmBblyomima dissimile 雄 虫 的 连 体 暗 形 。 Tleppomaiicgat 
《1954) 曾 报道 璃 眼 蝗 Hyalomma 中 5 例 成 虫 的 连 体 畴 形 , 并 有 号 插 述 了 和 硬 昕 中 各 种 畸形 现象 ， 指 出 单 性 
生殖 和 种 间 杂 交 可 能 是 引起 畸形 的 原因 。 王 修文 、 杨 平 (1964) 记 述 了 微小 牛 蝗 Foophilus microplus 驻 
虫 的 连 体 畸 形 。 王 兴 相 (1965) 采 到 了 正在 吸血 的 铃 头 血 蜂 Hacmaphysalts camipanulate 连 体 上 畸形 若虫 
此 外 ,还 有 一 些 其 他 种 类 成 虫 连 体 畴 形 的 记载 ;但 尚未 见 硬 蜂 中 幼虫 连 体 畸 形 的 报道 。 

连 体 畸形 的 幼虫 是 不 正常 胚胎 发 育 的 结果 ， 连 体 畸 形 的 若虫 和 成 虫 可 能 由 此 种 畸形 的 续 虫 发 育 而 
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